RaALIMMCO 


取付 説明 書 


(三脚 脚立 用 後 付 踏 ざ ん :KWAZF 1 型 ) 


この た び は 本 製品 
ます 。 こ の 取付 


説明 書 


、 お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ い 
は 、 本 製品 の 取付 け か た と 使用 上 の 注意 事 


| 


狼 還 よ く お 託 


て 正しく お 使い くだ さい 。E3 大 区 中 Pi 
明 書 を すぐ に 取り 出せ る 所 へ 大 切 に 保存 し て くだ さ 


け あ り 、 下 記 の 寸法 の も の に 取付 け で きま す 。 


買 に つい て 記載 し て いま す 。 取 付 作 業 の 前 に は 必ず 、 こ の 取付 説明 


之 み いた だ き 、 事 故 が 起こ と ら な いよ う 、 内 容 に し た が っ 


計 


本 製品 は KWA-F 型 (30F を 除く ) KWA-B 型 、KWA-S 型 と その 


他 の 三脚 脚立 で 踏 ざ ん が 前 後に 分 か れ 模 つなぎ が 中 央 に 1 本 だ 


側 踏 ざ ん 


支柱 、 横 つなぎ 背面 側 踏 ざ ん 
B 背 直 
B = 隊 
P 嘩 で 電 
。 A | 横 つ な ぎ 
昇降 面 側 踏 ざん ー 
踏面 踏 ざ ん 
A 部 寸法 : 支 柱 間隔 280mm 以 上 D 部 寸法 : 昇 降 面 側 踏 ざん 高 さ 23<25mm 
B 部 寸法 : 前 後 路 ざ ん 間隔 48-53mm 
67~72mm E 部 寸 法 : 背 面 側 踏 ご ん 高 さ 15~18mm 
C 部 寸法 : 横 つなぎ 幅 13~-19mm、25mm 


※ 適 合 範囲 内 で も 三脚 脚立 の 形状 に より 取付 け で き な い 場合 が あり ます 。 


危険 「 こ こ 


に 乗る こと 禁止 」 ラ ベル が 貼っ て ある 踏 ざ ん に 
は 取付 け な い で くだ さい 。 


取付 け て 踏 ざ ん に 乗る と 、 三 脚 脚立 が 不安 定 
ス を くず し て 、 転 倒 や 転落 の 恐れ が あり ます 。 


[に な り 、 バ ラン 


馬 寸 法 以外 の 踏 ざ ん に 取付 け な い で くだ さい 。 


ステ ッ プ が ずれ て 不安 定 に な り 、 転 倒 や 転落 の 恐れ が あり 


ます 。 


@ ご 使用 の 前 に 必ず 、 ナ ッ ト の ゆる み が な いか 、 
亀裂 や 部 品 の 抜け 沙 0 使わ な い 


@ ガ タン ツキ や ひび 割 
で くだ さい 


@ 部 品 表 


本 製品 は 、 三 脚 脚立 で の 作業 補助 を 目的 と し て いま す 。 
単品 で は 、 使 用 で きま せん 。 
使用 の 際 は 、 取 り 付 ける 三脚 脚立 の 取扱 説明 書 に し た 
が っ て 正しく お 使い くだ さい 。 


認 し て くだ さ 


名 称 


則 


ステ ッ プ 


前 側 固定 具 A 


前 側 固定 具 B 


後 側 固 定 具 C 


導 角 ポル ト M5x45 


六角 ボル ト M5x35 


平 座金 


G9 


六角 ナッ ト 


|RITOITDIPDO 


人 @ 必 要 工 具 
M5 用 スパ ナ 


取 


⑩ 取付 け する 三脚 脚立 の 踏 


@ 


六角 ボルト M5x45 


付け か た 


ざん に ステ ッ プ を 置き ます 。 


司 梱 の 六角 ボル ト M5X45- 平 座金 - 六 角 ナ ッ ト を 使用 し 、 前 側 
回 定 具 A を A1 の 穴 に 前 側 固定 具 B を B 1 の 穴 に 、 ま た 六角 ボ 


ルト M5X35 平 座金 六角 ナッ ト を 使用 し 後 側 固定 具 C を C の 
作 に 仮 止め し て くだ さい 
C の 穴 は 3 ヶ所 あり ます 。 取 付け する 踏 ざ ん の 奥行 き に 合う 
位置 に 取り 付け て こく だ さい 。 (断面 図 参照 ) 


(部 品 と 各 穴 に AB.C を 表示 し て いま す ) 


※KWA-F 型 の 開き 止め チュ 


ェ ー ン が 付い た 旦 


る 場合 は 、 前 側 固 


省 ざ ん に 取り 付け 


穴 に 取り 付け て くだ さ 


『 降 面 側 踏 ざ ん 


定 叶 0 1 の 穴 に 前 側 固定 具 B は A1 の 


六角 ボル ト M5x35 


/ 
男 側 踏 ざん 


商 固 後 側 固定 具 C 
平 座金 
六角 ナッ ト 平 座金 
六 角 ナッ ト 
断 面 軸 
六角 ボル ト M5x45 六角 ボル ト M5x35 
生 
NIS ャ ン ハ ステ ッ プ 
降 面 側 踏 ざ ん 一 一 上 一 | | FTY 育 面 側 踏 ざ ん 
1 踏 ざ ん 奥行 き 
ーー* 
前 側 固 定 具 A(B) | | ロー | 
Jl に NO 
LT 
本 
@ 前 側 固 定 具 A.B の 側面 を 横 つ な ぎ ざ へ 、 後 側 固 定 具 C を 背面 側 


後 


踏 ざ ん へ 、 そ れ ぞ れ す き ま が な いよ うに し っ か り と 当て 、 ナ ッ ト 


を 締め 付け て こく だ さい 


側 


育 面 側 踏 ざん 


取付 断面 図 


側 路 ざん ーー 


降下 


ILiNco| 


〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 
10:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 土 - 


前 側 固定 具 AB 
硬 諸 sm il = 計時 凍 証 sss 
円 背面 側 踏 ざ ん 
アイ つ コ 株 式 会 社 
島 江 1-1-] お 客 様相 談 室 食 @0120-302-669 


* 祝 を 除く 


